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MOD. « SUPERGIOIELLO » 

(6.61). £ an cinque valvole superete- 
rodina a 6 gimme d’onda, funzionante 
91 a a corrente altemata, sia a corrent© con- 

tinua (alimentazione universale). 

, . > 

Ecco alcune caratteristiche: 

Potenza di uscita: 1 'watt 
Sei gamme d’onda: 

onde medie I da 197 a 340 m; onde 
medie II da 330 a 578 m; 

onde corte I da 16 a 25 m; onde cor- 
te II da 24 a 30 m; onde corte III 
da 28 a 43 m; onde corte IV da 42 
a 52 m. 

La eommntazione di gamma si pratica me¬ 
dian te nna tastiera a 6 tasti; si puo inse- 
rire una qnalsiasi delle 6 gamme d’onda, 
premendo, lino alio scalto, il tasto che si 
trova immediatamente sopra la corrispon- 
dente indicazione della scala. 

La scala e illuminata per mezzo di lam- 
padina sistemata superiormente alia parte 
frontale. Le scale corrispondenti alle 6 gam¬ 
me d’onda sono riportate eu 6 colonne af- 
fiancate, esplorate con un unico indice ad 
escursione verticale. 


Sal front© dell’apparecchio si trovano due 
raanopole: quella destra (di chi guards) 
e il regolatore di volume con l’interruttore, 
quella a sinistra e il comando di sintonia. 

I] controllo di sensibilita e autpmatico. 
Ogni apparecchio e dotato della propria 
antenna, costituita da un conduttore flessi- 
bile ed isolato, avvolto sul pannello di chiu- 
sura inferior©. Distendendo tale conduttore 
Inn go una parete della stanza, si ottiene una 
ottima ricezione. L’ apparecchio pero puo 
funzionare abbastanza bene anche lasciando 
il conduttore di antenna awolto sul pan¬ 
nello. 

Il « Supergioiello > non richiede il colle- 
gamento di terra, anzi questo deve essere 
evitato, a mono che non venga praticato at- 
traverso un buon condensatore di 1000 pF. 

Le valvole impiegate sono: 

1) 12EA7-GT, convertitrice di frequenza; 

2) 12NK7-GT, amplificatrice di media fre¬ 

quenza ; 

3) 12Q7-GT, rivelatrice ed amplificatrice ad 

audio-frequenza; 

4) 35L6-GT, amplificatrice finale; 

5) 35Z5-GT, raddrizzatrice per 1* alimenta- 

zione. 

Lampadina per rilluminazione della scala, 
derivata dal filamento della raddrizzatrice. 
L’apparecchio si puo alimentare con cor¬ 


rente continua o con corrente alternate di 
qnalsiasi frequenza per le tensioni di rete 
da 110 a 220 V. 

Per le tensioni da 110 a 125V l’apparec- 
chio si inserisce direttamente alia presa di 
corrente. 

Per le tensioni da 135 a 170 V si deve 
invece applicare un riduttore di tensione, 
fomilo in dotazione, e munito di un cam- 
bio per tensioni di 135-150-150-170 V. 

Per la tensione di rete di 220 V occorre 
innestare sul primo riduttore un second© ri¬ 
duttore, che occorre richiedere a parte. 

E ? superfluo awertire il lettore competen- 
te che in caso si dovesse togliere il pannello 
inferiore dell’ apparecchio, e assolutaraente 
nccessario staccare la spina dalla presa di 
corrente, perchd e pericoloso introdurre le 
mani nell’ intemo dell’apparecchio quando 
questo e collegato alia rete. Di cio, invece, 
conviene awertire l’utente. 

Sempre riferendoci al mod. < Supergioiel¬ 
lo » va notato ancora che il valore ohmico 
della bobina di campo delTelettrodinamico 
e di 450 0. 

E’ singolare e nuova l’applicazione della 
resisteuza Z5 in serie sul circuito di accen- 
sione; essa ha la particolarita di presentare 
200 Q di resistenza a freddo e 120 Q a 
regime. 

Se ne consideri 1’import anza per la buona 
conservazione del ricevitore. 
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